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Adenophora amurica C. X. Fu et M. Y. Liu, sp. nov. 

Species proxima A. tricuspidatae (Fisch. ex Roem. et schu- 
lt.) A. DC., a qua differt foliis subtus et cauli dense retror- 
seque adpresso-villoso. Lobis calycis anguste lanceolatis vix 
1.5mm latis, basi nec imbricatis, nec reflexis, margine solu* 
mmodo 1—2 denticulatis vel verrucosis vel integria. Chromoso- 
matum numero 2n = fe8. 

Radix dauciformis, in sicoo luteola trabeculata. Caulis 
simplex erectus, 35—105cm altus, dense retrorseque adpresso- 
villoso. Folia basalia cordata, longe petiolata } caulina alterna 
sessilia, angusto-ovata, angusto-elliptica vel angusto-lanceolata, 
3.9—8cm longa, 0.5—2.5cm lata, margine serrata, subtus dense 
retrorseque adpresso-villosa, supra secus nervos puberula vel 
glabra. Cymae 1—5 florae, pseudoracemum vel paniculum disp- 
ositae. Calyx glabrus vel puberulus, tubo elliptico, lobis angus- 
to-lanceolatis 0.7—1.5mm latis, margine tantum 1—2 denticulatis 
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vel verrucosis vel integris, ante anthesim saepissime discretisj 
Corolla campanulata, caerulea vel violacea, 12—21mm longaj 
Discus brevitubulosus vel annularis, longitudine latitudinem 
aequante vel breviore, 0.4—1.4mm longus, 1.0—1.8mm latus } 
Stylus corollam multum aequans. Capsula ellipsoidea vel ob- 
longo-tllipsoidea 6—10mm longa, 4—5.5mm diam.. Seminibus 
ellipsoideis compressis, rubiginosis, 1.4—1.9mm longis. Floret 
Julio-Augusto, Septembri fructibus maturis. Chromosomatum 
numerus 2n = 68, tetraploideus. 

Heilongjiang, Daxinganling, Jintao ? Crescit in clivis Iapido- 
sis. 9 Aug. 1983, C. X. Fu 83027 (Typusj Herb. Uni. Teach. 
Harbin). 
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